


CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 





4º RODADA 


Ni 


Espanyol Atlético Madrid 





12/08/2021 às 09:00 
78 Juan Mortinez Munuero 
O rcDE stadium (Cometio de tiobregot) 


Ny 15227 


3 1 Hermoso 
Raúlde Tomás 40 


53 X'Thomas Lemar (gol anulado) 
79 «E YannickCarrasco 


82 Geoffrey Kondogbia 
Moreno b 96 


98 Db Yannick Carrasco 
99 “E Thomas Lemar 


Nico Melamed Dor 
mr WjoãoFélix 


Lda Estatísticas 
Espanyol Atlético Madrid 
“2 Posse de bola (%) 58 
375 Total de passes 514 
80 Passes corretos (3%) Ba 
10 Total de chutes 14 
3 Chutes no gol 4 
6 Escanteios 3 
9 Faltas cometidas 12 
dh Escalações 
Espanyol Atlético Madrid 
13 Diego López (0) 13. Jan Oblak 
3. Adriã Pedrosa 15. Stefan Savié 
4. Leandro Cabrera 18. Felipe 
45, Fernando Calero 4 22. Hermoso & 
12. Oscar Regario 6. Koke (c) 
4 6. Manu Morlanes iuullorênie 
10. Darder 21. Yannick Carrasc: 





414, Melendo 
4 22. Aleix Vidal 
23, Adrián Embarba 


b 23, Kieran Trippier 
Y 8. Antoine Griezmann 
4a, Luis Suárez 


411, Raúl de Tomás 110. Ângel Correa 


Banco de Reservas 


34, Joan Garcia 1. Benjamin Lecomte 
2 Miguelón 2. José Giménez 
17, Dídac Vila 1.12 Renan Lodi 
f'31. Lluis Recasens 24. Sime Vrsaljko 
33, Álvaro García ta. Geoffrey Kondogbia & 
8. Fran Mérida 5. Rodrigo De Paul 
18. Vadillo f 11. Thomas Lemar gy 
1/20. Keidi Bare 16. Héctor Herrera 
t21. Nico Melamed & 17.João Félix D 
7. Wu Lei 119. Matheus Cunha 


1 16. Loren Morón 
f/18. Landry Dimata 











